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Harter Mfg. Company 

522 South Clinton Street 

Chicago 



Building a 



NFTROUTES 

n EC U S PAT. OF F. 

MADE BY 

HA R/ItR 



>M' 



NITROLITES 

A R E M XT U R E S FOI 

N I T R O G E N 

(Type C) LAM PS 

< 

\ TAI.Oii No. 9 

NUMERICAL INDI X 

PRICE I 1ST AND 

TBI EGRAPH CODE 

46 ft 47 

Haktkr Mpg 

chicago, ill 

I ..v il a nd 1 «»nii \Ywt i 
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Harter Nitrolite 

Positionable Socket 

An Exclusively Nitrolite Principle 




You feet the exact field of lifeht that you want— wide and diffused, or 
small and concentrated— by raisinfe or lowennfe lamp in the reflector. 

Harter Positionable Sockets may be adjusted over a vertical ranfee of 
three inches. 

Lamps of any size may be positioned for best results in any style 

fixture. 




Note how varyinfe sizes of lamps may be lined up to the same posi- 
tion in the same reflector. 



1 * * ' i i i i i i i i i i i i i i 
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Harter Nitrolite 

Glorianna (ilyer) Glass 

Exclusively used on Harter Nitrolites 



A. 



Bubble 

thin 

inside 

layer of 

diffusing 

glass 

to soften 

and scatter 

the light. 




B. 

Thicker 

outside 
layer 

of 

clear 

glass 

for 

strength. 



Magnified two diameters 



Imagine a mere bubble of milky white glass ! 

If it were not so fragile it would make an ideal &lobe, diffusing li&ht 
to the maximum and with little li&ht absorption. 

In Glorianna lihissware this milky bubble appears as an inside layer 
of a transparent &lobe. 

We could use common &lass (disguised by a fancy name) but it 
would be poor economy. 

Glorianna &lass &ives the user a better, less wasteful li&htin& unit 
and its obvious superiority materially decreases our selling, expense. 

Remember: fixtures are bought but once while electric li&ht bills are 
continuous and in a year poor &lass may cost you several times the orig- 
inal investment. 



i i i i i i I 
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Harter Deluxlite 

Patented and Patents Pending 

A Harter Fixture designed especially for 
Nitrogen Lamps and embodying all the 
good and exclusive qualities that "NITROLITE" 
stands for. 

A Modern Method 

of illumination blending, soft filtered light 
with reflected rays from a dull white sur- 
face. The glassware is Glorianna, two 
layer; the reflector is steel fire enameled 
white, dull finished by non-acid process. 

Beautiful 

lines and the velvety white of glassware 
and reflector harmonize thoroughly with 
modern architecture. 

Approved 

Patented construction eliminating fire 
danger, is recognized by Underwriters who 
approve Harter Deluxlite for use on ceil- 
ings. 

For pendant types see page 6. Descriptive 
matter on shallow types and special finishes 
furnished on application. 
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Harter Deluxlite 

Patented, and Patent* Pending 



Steel 

Reflector 

Fire Enameled 

White 



G I on anna 
Class Urn 




Ceiling Type 

Desirable for Stores, Offices and Public Buildings 



1 1 1 1 1 1 


1 1 1 1 IlilllllllMIIIIIIIIIIIII 


iiiiiiiiiiiiini i i i i i i i i i i 


• ti 


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 


No 


Lamp Size 


Reflector 


Over all 


Urn 


Socket List 






Diam 


Depth 


Size 


Price 


2915 


75-150 W. 


15 in. 


12 an 


&A x 6> 2 


Std. $11.75 


2918 


200-250 W. 


18 in. 


14 in. 


10> 2 x 8^ 


Std. 15.00 


2918? 2 


300 W. 


18 in. 


14 in. 


ioSx sy 2 


Mo&ul 16.00 


292V 2 


300-500 W. 


23 in. 


16 in. 


13 x 11^ 


Mo&ul 22.50 


2921 l 2 


WO-1000 W. 


27 in. 


19 in. 
i i i i i i i 


15^x13^ 
i i i i i i i i i i 


Mo&ul 32.00 



For Pull Switch and 10 ft. Cord specify and add to the list $1.50 
Reflector Rim specially finished Satin Gold at 15 r { additional. 
Wiring, and lamps are not included. No insulation required. 

Write for Special Deluxlite Literature 
Table No. 2 Discounts apply to above prices. 
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Harter Del ux lite 



Length over all 
48 inches 



Glorianna 
Glass Urn 




Pendant Type 



Canopy and Chain 
Cameo White 



Steel Reflector 
Fire Enameled White 



Recommended only where ceLings are extremely high. 
ii!Eiiiii:r.Tiii!; ?iJii[«[]-ii3riiri»i:Ei£iiira.ii'iiiiiEii[iEiiiriiiitiii!Ei;:niii*Tntiiiiiii]ir]iii:iiiiiiiit!i[iiiiiii]iJiii]Ei]ii]iriiriiiJi[iiiiiiriiiiiriitj]fiici!iEriiriiT9r! ■ 'iiiiiiiiiiiiiiiii:!^ 



Xo. 

3015 

mi.s 

30231 

30271 



Lamp Size Reflector Diac 



75-150 AY. 

200-250 W. 

300 W. 

300-500 W. 
400-K mh i w. 



15 in. 

18 in. 

18 in. 

23 in. 

27 in. 



Urn Size 

8| x &> 
10i x 8j 
10| x 8f 
13 x 111 
15| x 13 | 



Socket 

Std. 
Std. 

Mogul 
Mognl 

Mosul 



List Price 

$16.25 

19.50 

20.50 
27.00 
36.50 



:iii:iiiii:iiiN[ 



., ......... ... , i;ii , 



Body length as listed on page 5. 

Regularly furnished 48 inches over all. 

For extra length chain add to list #0.75 per foot. 

Wiring, insulation and lamps not included. 

Table No. 2 Discounts apply to above prices. 



1 ' i ' i i » i i i iii.ii minimi 
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Harter Nitrolite 

Ornamental Ceiling Type 




Positionable 
Socket 



Glorianna 

Glassware 



Easily mounted to any outlet, no insulating joint required 



i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iii 



i i i i i i i i i i i i i i i 



T c . Holder Body 

Lamp Size ^ ^ 

00- LOOW 5 in. 12in. 

LOO 250 W (iin. 13 in. 



No. 

L308 
1311 

mi 1 - 

1313L , :*()() :>()() \V Sin. i:>in. 13 

liii:,'., 1(H) 1000 W 10in. ISin. 15 



Globe Q , List 

Dia. Depth bocket Price 

8} ^in. T'^in. Standard $ 8.50 

10} 2 in. 10 in. Standard 11.25 



300 W 6in. 13 in. lO'jin. LO m. Mo£ul 



11.75 

in. lo^in. Mo&ul 13.50 

in. l.V L >in. Mofcul 22.50 



• ■ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Any of the above may be furnisbed with safety Kinged ^lobe bolder 
instead of screws at an advance of $2.50 list. 

Prices do not include lamps, wire, or insulation. 

For glassware details, see pa&e 44. 

Table No. 1 Discounts apply to above prices. 
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Harter Nitrolite 

Ornamental Pendent Type 



Canopy, Chain and 
Holder Cameo Whit© 




Poattlonabie Socket 



Glorianna Classwara 
See Page 44 



Length Over All 30 Inches 
• i i i i I § i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Holder Globe 

Dia. Dia. Depth Socket List Price 

5 in. ^ 7*4 Standard - 

6 in. 10ji 10 Standard 12.60 
6 in. 10} > 10 Mofcul 13.10 
Bin. 13 131 > Mofcul 14.85 

10 m . 15 loi 2 Mofcul - 3 

j i i i i i ■ i ■ ■ i • i i i i i i i i i i i 1 1 

Extra Chain at $ .90 List Per Ft. 

Any of the above may be furnished with safety hinged holder instead 

of screws at an advance of $2.50 list. 

Prices do not include lamps, wire or insulation 

Table No. 1 Discounts apply to above prices 



No. 


Lamp Size 


140s 


60-100W 


1411 


100-2.->0\Y 


14111 > 


300^ 


14131 o 


300-500 W 



14151 _> 400-kM)i)\Y 



*'■'■'■■■ i i i i i i ■ i i ■ i i . » i 
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Harter Nitrolite 

Semi- Indirect 



Positionable 
Socket 




Canopy, Chain and 
Holder Cameo White 



Glorianna Glass 
Bowl 



Length Over All 30 Inches 

I I I I I lilllllllllllllllllnl I I I I I I I IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII 

Bowl 



i i i i i 



No, 


Lamp Size 


Dia. 


Depth 


Socket 


List Price 


758 


60- 100 W 


s% 


6 


Standard 


$ 9.90 


760 


100- 250W 


10M 


8 


Standard 


12.60 


7U) l 2 


300W 


ioy 2 


8 


Mo&ul 


13.10 


16$% 


soo- 500W 


13 


ioy 4 


Mofcul 


14.85 


765}* 


400-1000W 


15 


m 


Mo&ul 


23.85 



I I I I « I I I I I I I II .Illllllllllllllllllllllllllllllllllll I I I I 

Extra Ckain at $0.90 list per foot. 
Prices do not include lamps, wire or insulation. 



Table No. 1 Discounts apply to above prices. 
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Chain and Stem 

Finished Cameo 

White 



Swiveled Chain 
Adjustment for 
Leveling Bowl 



Harter Nitrolite 

Indirect Shad-o-less 




Canopy and Bowl 

Fire Enameled 

White 



Positionable 

Porcelain 

Socket 



Length over all 30 inches 



No. 


Lamp Size 


816 


75-150 watt 


820 


200 wall 


820* :, 


300-400 watt 


824% 


500-750 watt 



III " IIIIINIItlllllllllllllllllllllllllill 

Diam. of Depth of Lis1 

Bowl Bowl Socket Price 

16 in. 5 | 2 in- 

20 in. 7 in. 

20 in. 7 in. Moon] L5.50 

24 in. in. Mogul 18.50 



Standard $12.00 
Standard 15.00 



ifiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 



Extra Length chain, $0.90 list per ft. 

Prices do not include lamps or wire. Insulation not required if wired 

with No. 14 wire. 

%-in. long hickcv regularly furnished, crowfoot on reqw 
Table No. 1 Discounts apply to above prices. 
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Harter Nitrolite 

Indirect Shad-o-less 



Length Over All 
30 Inches 



Positionable 
Porcebiin Socket 



P3 ^^ 


V^ [flj 


Wm-ci 




HI 


M B 


Wmm* 
Mm W\ 


mm 


TM I* 


mm 


T'M ■'! 

mm ^Mi ■ 


mm 


kfe 


MtA 



Stem and Chains Are 

Cameo White 



Steel Canopy and Bowl 
Fire Enameled White 



For Best Results With Indirect Lighting, Walls and 
Ceiling Must Be White (Light Reflecting) 



Bowl 

No. Lamp Size Dia- Depth Socket List Price 

800 75-250 W 14 in. 8in. Standard $1" 

8Q0; 2 0-500 W 14 in. 8in. Mofcul 10.80 

■ i i I I I I l.lil I I t I I I I l I I I I I I I I I I I I I I IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII I l I I I I l llllllllllllltil 

Extra chain at SO. 90 list per foot. 

Prices do not include lamps, wire, or insulation 
but porcelain socket is furnished. 



Table No. 1 Discounts apply to above prices. 



• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i • ■ i i i i i i i i i i i i i i ■ i i i 
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Harter Nitrolite 

Massive Pendent 



Po*itionabIe Socket 




Extra Heavy 
Chain and Canopy 
Finished Cameo 
White 



Clorianna 
Glass Lantern 



Length over all 36 inches 



III li 111 J I II I Ii I I I I I I I I I I ■ I ■ I |.:|.!|-:|lili:ii:ili|iilli|]i|iiliiliilliimniltlllllllll» 



Holder Lantern 

Dia. Dia. Depth 



Lift 

Pric» 



No. Lamp Size Dia. Dia. Depth Socket 

850 7.V 250 w . 8 in. LI in. x 13 in. Standard *1 

8543 2 300-1000 w. 10 in. 1-4 in. x 17 in. Mofeul 15.75 

llllllllllllltllllllllllllllllllllll J I I I I II II II I I I I I I I I I I I: I IIIIMIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllil 

Extra cKain at $1.40 list per ft. 

Prices do not include lamps, wire or insulation. 
For more information on glassware see pafce 44. 
Table No. 1 Discounts apply to above prices. 

n i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i I i i I. i I liiiiiiiiliiini 

Page 12 



[ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Harter Nitrolite 

Bell Pendent 



Po&itionablc Socket 




Canopy Chain and 
Holder, Cameo 
White 



Cjlon. inn. > Lantern 
(See Page 44) 



Length over all 36 inches 



No. Lamp Size 

860 75-250w 

Siit'j 300-lOOOw 



Holder 
Diu. 

(> in. 


Lantern 

Dia. Depth 

1 L in. x L3 in. 


Socket 
Standard 


List 

Price 

-1 1.51 


8 in. 


1 t in. x 1 7 in. 


Mo£ul 


15.75 



Extra Chain at $1-40 list per foot- 
Prices do not include lamps, wire or insulation. 

Table No- 1 Discounts apply to above prices. 

,,,,,,,,!! I I I I I I | | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ■ I I I 
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Harter Nitrolite 

Semi-Indirect Glolite 



Length Over All 
30 Inches 



Steel Ring 
Fire Enameled White 




Canopy and Stem 
are Cameo White 



Diffusing 
Glass Bowl 



A Treat for Tired Eyes' 



iiliiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMiiiiiriiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKii 



No. 


Lamp Size 


Dia. Rinfe 


Dia. 


Bowl 


Depth 


Socket 


List 
Price 


914 


75-200 w 


20 in. 


14 in. 




7 in. 


Standard 


$13.25 


916 


200-250 w 


22 in. 


16 in. 




8 in. 


Standard 


16.25 


916^ 


300-500 w 


22 in. 


16 in. 




8 in. 


Mofcul 


16.75 



lii|llllllilllllllliilillilliil.llii|ulilltllillilllllllltlliilii|!!|(i|;i|i!|,i|ii|ii|i!|:!|M|::l :|::|i'|!:|illii|li-lilllll1llllll!llllllllilllllllltll!llllll 

Extra length ckain $0.90 list per foot. 

Prices do not include lamps, wire or insulation. 

Crowfoot regularly furnished. Hickey on request. 



Table No. 1 Discounts apply to above prices. 



iinhiuiiii mil i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii ii i i iii mi i i i i i i i i i i i iiiii!iiiiiiiiiiiiiin 
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V 



Harter Nitrolite 

Pendent and Ceiling Styles 





No. 370s, 371s, 
374 and 375 




No. 514a 
No. SHU 



No. 419c 
No. 419d 



We do not furnish glassware on these fixtures 

(Pendant length IS inches without glassware) 



minium 


llllflllllllllllMI 


iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 


iiiiiiiiiiiiiini 


iiiiiitiiiiiiini 


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 


No. 


Material 


Finish 




Fitter 
Dia. 


Canopy 
Dia. Depth 


370s 


Steel 


Brass 




2M in. 


8 x 5 in. 


371s 


Steel 


Brass 




3't in. 


8x5 in. 


374 


Steel 


Fire enameled White 


2) [ in. 


8x5 in. 


375 


Steel 


Fire enameled White 


3 l 4 in. 


8 x 5 in. 


514a 


Steel 


Satin black 




2% in. 


5 x 4 in. 


514b 


Steel 


Satin black 




3M in. 


5 x 4 in. 


419c 


Steel 


Satin black 




2M in. 


5 x 4 in. 


419d 


Steel 


Satin black 




3 ] 4 in. 


5 x 4 in. 


iiiiiiiiiiiiiiiii.r i i i 


IlllllllillllllllllllllllUIIII 


i i i i i i 


miiiiiiiiiiiiii 


niiiiuiiiiiiiiiiiiiti 



I. iniiiliiliiliiliiliiliii 

Socket 

Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 



List 

Price 

$3.85 

4.00 
4.20 
4.35 

3.00 
3.15 
3.60 
3.75 



i i i i i i i i i I i I 



Prices do not include lamps, wire, &lass or insulation. 

Crowfoot regularly furnisKed. Hickey on request. 

Extra length chain, per ft. $0.50 list. 
Extra length stem, per ft. .05 list. 

Note — Fitters on No. 370s and No. 371s are interchangeable. 

Table No. 1 Discounts apply to above prices. 



•iiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiniiiiiiii'iiiiiiiliiiiiiii'Iiii iiiiii ii i in in inn 
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Harter Nitrolite 

Ceiling Clusters 





Concentrating 
Type 

Flat Type 

Description 

Body: Steel enameled white. 
Reflecting Plate: Steel fire enameled white. 
Sockets: Porcelain set into reflecting plate. 
Shades: Best opal &lass. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ifll |i I: |M|ll|H|ll!ll|ll|ll|ll|ll|HtlJ|lltllll!llll I I I I 

Flat Type 

Shade Fitter Body List * 

No. Lights Dia. Dia. Dia. Price 

LlOs 2 is in. 8 in. 12 in. $ 6.50 

110s 3 IS in. s i n . 12 in. 6.75 

110s \ 18 in. Sin. 12 in. 7.00 

110s 5 18 in. 8 in. 12 in. 7.25 

1100a 3 20 m. 10 in. 14 in. 9.00 

1100s 4 20 m. 10 in. 14 in. 0.50 

1100a 5 20in. L0 in. 14 in. 10.00 

J 100s 6 20 in. 10 in. 14 in. 10.50 

Concentrating Type 

L230fi 3 20 in. 10 in. 1 1 in. $ 9.80 

1230s 4 20 in. 10 in. 14 in. 10.30 

L230s 5 20 in. 10 m. II in. L0.80 

I230i 6 20 in. 10 in. 1* m. 11.30 

'Above prices do not include lamps, wiring or switches. 
i i i ■ i t i ■ i i • i i i i i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Switches will be furnished as follows: 

Single circuit pendent switch and 4 ft. heavy cord 11 50 

Double circuit pendent switch and 4 ft. 3-conductor cord S3. 00 

Table No. 3 Discounts apply to above prices. 

11111 ' * ' » ■ » i i ■ ■ « i i i i i i i i i i iii i^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
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Harter Nitrolite 

Clusters 



Ideal for 220, 440 
and 550 volt work 




Flat Type Concentrating Type 

Description 

Holder: steel enameled white 

Stem and Canopy: 12 m., finished cameo white. 
Reflecting Plate: steel fire enameled white. 
Sockets: porcelain set into reflecting plate. 
Shades: best opal &lass. 



Illltlllfllllllllll 


iiiiiiiiiiiiiniiiii 


iiiiiiiiiiiii i ii i 


iiii i 

Flat Type 


iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiniiiiiiiiiiiii 


■ i i i. iniiiiii 






Shade 


Holder 


Canopy 


List* 


No. 


Lifchu 


Dia, 


Dia. 


Dia. Depth 


Pn^e 


120s 


2 


IS in. 


8 in. 


4J^x4- in. 


$5.50 


120s 


3 


18 in. 


8 in. 


■I 1 ■> x 4 - in. 


5.75 


120s 


4 


18 in. 


s in. 


4 1 >x 1 - in. 


6.00 


120s 


5 


18 in. 


s in. 


4J4x4- in. 


6.25 


1000s 


3 


20 in. 


10 in. 


d'.jxl'i in. 


8.50 


I 000s 


4 


20 in. 


10 in. 


(i'.xl^ in. 


9.00 


1000s 


5 


20 in. 


10 in. 


6^x4} 4 in. 


9.50 


1000s 


6 


20 in. 


LOin. 


i.'.xl'i in. 


10.00 






Concentrating 


Type 




1040s 


3 


20 in. 


10 in. 


6Hx4#in. 


9.75 


1040s 


4 


20 in. 


10 in. 


O^xl^in. 


10.25 


1040s 


5 


20 in. 


10 in. 


(i l 2 x4' i .n. 


10.75 


1040s 


6 


20 in. 


10 in. 


6^x4Jiin. 


11.25 



*For switches see foot note on opposite pa&e. 

i iiii i i I i i i i ■ i i i i i i i i i i i i i i i i i 

For Satin Gold or Rich Bronze finish specify and add 20* J 
Prices do not include lamps, switches, wire or insulation. 



Table No. 3 Discounts apply to above prices. 
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Harter Nitrolite 

Industrial Clusters 

Suitable for Series or 
Multiple Wiring 





Concentrating Type 
Flat Type 

Recommended Only for Indoor Use 



■ i i i lit i i i i 1 1 1 1 1 1 i * 1 1 



Flat Type 



|ll|l!|ll|ll|ll|!l|ll|fl|lt|!lllllll|IIIII|ll! 



Japanned Holder, Stem and Canopy; Steel Enameled Shade 



152-2 lifeKt 

3 lifcht 

4 liftht 

5 lifeht 

182-2 lifcht 

3 lifcht 

4 li&ht 

5 lifcht 

202-4 lifeKt 

5 liftht 

6 lifcht 



Shade 

Du. 
15 in. 
15 in. 
15 in. 
15 in. 

18 in. 
18 in. 
18 in. 
18 in. 

20 in. 
20 in. 
20 in. 



8 in- 
8 in- 
8 in. 
8 in. 

8 in. 
8 in. 

8 in. 
8 in. 

10 in- 
10 in. 

10 in. 



Holder 
Dia. 

12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 



12 
12 

12 



Liu 

Suspension Price 

n. x J 2 in. stem , with canopy $4.25 

n. x ] /2 in. stem witk canopy 4.50 

n. x J 2 in. stem with canopy 4.75 

n. x 3 2 in. stem with canopy 5.00 

n. x ^/2 in. stem wilh canopy. 5.25 

_> in. stem with canopy 5.50 



n. x 



n. x I 2 in. stem with canopy. 
n. x " 



5.75 



1 2 in. stem with canopy 6.00 

G.75 



x \^i in. stem with canopy 



n. x J 2 in. stem with canopy 7.10 

n- x J/2 in. stem with canopy. ..... 7.45 



Concentrating Type 



Japanned Holder, Stem and Canopy; Steel Enameled Shade 

189-4 Hfcht 18 in. 10 in. 12 in. x H in. stem with canopy. $6.00 

5 lifcht 18 in. 10 in. 12 in. x Yi in. stem with canopy 6.35 



■ i i i § i i i i i • i i 
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Crowfoot regularly furnished; Hickey on request. 

Prices do not include lamps, switches, wire or insulation. For switches see footnote, pa&a 1<>. 

Any of the above can be furnished with enameled holder, if specified, at 25c list advance. 

Table No. 3 Discounts apply to above prices. 
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I •:. ■ 



• 



|M|II|I1|1I|II|IHII|II|M|II|M|II|I|| ■■ II I I I |ll Ill I I |:i|'||ll|ll|ll|M|ll|ll|l! 




Harter Nitrolite 

Weatherproof Clusters ^cr 



Suitable for Series or 
Multiple Wiring 




Enclosed Type 
Open Type 

Special Construction for Outdoor Service 
ifiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii Open Type |H| iiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

Steel Enameled Holder and Shade. 

vt Shade Holder c . Tj st 

No. Dia Dia> Suspension ££ e 

157-2 light 15 in. 8 in. 12 in. x Y% in. stem with loop . . $5.50 

3 light 15 in. 8 in. 12 in. x } 2 in. stem with loop 5.75 

4 light 15 in. 8 in. 12 in. x J 2 in. stem with loop 6.00 

5 light 15 in. 8 in. 12 in. x \ 2 in. stem with loop 6.25 

187-2 light 18 in. 8 in. 12 in. x Yl in. stem with loop 6.50 

3 light 18 in. 8 in. 12 in. x Yl in. stem with, loop 6.75 

4 light 18 in. 8 in. 12 in. x Yl in. stem with loop 7.00 

5 light 18 in. 8 in. 12 in. x Yl in. stem with loop 7.25 

Cast Iron Holder and Steel Enameled Shade. 

150-2 light 15 in. 8 in. 12 in. x Yl in. stem with loop 5.00 

3 light 15 in. 8 in. 12 in. x Y in. stem with loop 5.25 

4 light 15 in. 8 in. 12 in. x ) 2 in. stem with loop 5.50 

5 light 15 in. 8 in. 12 in. x } 2 in. stem with loop 5.75 

180-2 light 18 in. 8 in. 12 in. x } 2 in. stem with loop 6.00 

3 light 18 in. 8 in. 12 in. x Y2 in. stem with loop 6.25 

4 light 18 in. 8 in. 12 in. x Yl in. stem with loop 6.50 

5 light 18 in. 8 in. 12 in. x J 2 in. stem with loop 6.75 

Enclosed Type 

Steel Enameled Holder and Shade with 12 in. Outer Globe. 
207-4 light 20 in. 10 in. 12 in. x J 2 in. stem with hushed hanger 12.50 

5 light 20 in. 10 in. 12 in. x Yl in. stem with bushed hanger 12.85 

6 light 20 in. 10 in. 12 in. x Yl in. stem with bushed hanger 13.20 
If wanted without &lobe and support for same deduct from list price $4.00 

iiiiniiiiMiiiii'iii .1 :i iijiiiiiiiiiii 1: ririiiiiiiriiiiii 1 'i:i; 1 iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii! 

Crowfoot or Hickey furnished if specfied; no extra charge. 

For Switches see foot note on page 16. 
Extra length stem per ft. $ .20 list. 
Table No. 3 Discounts apply to above prices. 
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Harter Nitrolite 

Weather Proof Unitlites 




Unscrew Locknut and 

raise shade — gives 

access to socket 





Shades (with sockets 

removed) may be 

nested for stock 

or shipment 



Section at neck of Reflector show- 
ing detail of positionable socket 

REFLECTOR— Steel fire enameled white. 

SOCKET -Positionable for different length lamps; with brass nipple for V pipe, %" 
if specified. For 3 4 " add to list $.50 

VENTILATION — Vents allow free circulation of air with or without weatherproof cap. 



7 ® \ 






Bowl Type 








No. 




Dia. 


Socket 


Watts 


Price 




1212 




12" 


Standard 


25- 75 


$2.70 


, — A 


1 12M 




14" 


Standard 


60-100 


3.05 


- J^^-^tfk el. ^ m 


* *121G 


V. c. 


10" 


Standard 


100-150 


4.05 




12 1 s 


V. c. 


is" 


Standard 


150-250 


5 30 


No. 1216 V. C. 


rjis'_, 


V. c. 


is" 


Mo&ul 


300-5(10 




j~ 






Flat Type 






fix 


1114 




i i 


Standard 


25- 75 


2.70 


j # i 


mn 


V. c. 


Hi 


Standard 


60- 100 


3.63 




u L8 


v. c. 


is 


Standard 


150- 250 


4.5 u 


ZM.- : M » 


1120 


v. c. 


20 


Standard 


250 


4.60 


^ I120' 2 


V. c. 


20 


Mo&ul 


400-1000 


5.10 



n 




No. 1012 



Fixtures marked V. C. are ventilated and capped as per 
cut. If wanted for indoors specify less cap and deduct 
40 cents from list. 



Concentrating Type 



No. 

1008 

1010 
1012 
101414 



Dia. 


Socket 


Watti 


PrLe 


8 


Standard 


25- 60 


$2 60 


10 


Standard 


100-150 


2.95 


12 


Standard 


250 


1 OH 


14 


Mogul 


300-500 





Table No. 1 Discounts apply to above prices. 
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No. 566^ 




No. 310 




No. 616, Guard 




No. 476, Guard 



Harter Nitrolite 

Extra Deep Reflector 

For Yard and Mill Lighting 

Designed for use with hi&h powered lamps 
hi&h above the working plane. Reflector 
and Body are electrically welded £ivin& a 
doubly ventilated weatherproof construction. 

Steel fire enameled black outside — white inside. 
No. Dia Depth Socket Watts Price 

:><Ki L6in. 1 tin. Std. 200 2.~>n ss.oo 
566^ L6in. L4in. Mofcul 300 L000 S.50 

Anglelites 

For Show Windows and Sign Boards 

Fire enameled, black outside and white in- 
side. Unbreakable, efficient, easily cleaned 
and inexpensive. 
No. Dia. Socket Watts Price 

310 10 Standard 10 60 S3 50 

312 12 Standard 100-150 3.75 

\U 14 Standard 250 6.30 

314^ 14 Mo&ul 300 . . 6.80 

Guards 

For Harter Reflectors 

Basket is of heavy steel wire electrically 
welded and tinned. Complete with lock- 
ing band to fit reflector. 
No. Dia. List Price 

612 12 m tl.90 

014 14 in 2.20 

010 16 in 2.85 

Extra Deep Guard 

For Nitrolites with Enclosing Globes 

Tins dr. p guard is like No. 014 in stnn 
ture l>ut is designed for use on Nitrolites 
\\ it h 14 inch reflectors as sh< iwn on p 
27 and 29. 

< )ther sizes of Nitrolites ma} be ordered 
with reflectors to permit use of this glob 
guard. 

No. Dia. Depth Lisl Pric ■ 

476 14 in. 12 in. 

Table No. l Discounts apply to above pi 
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Harter Nitrolite Adjusto-Sockets 




Ad justo-sockel 2'j in. 
Ventilated holder 




Adjusto-Socket 3 ' 4 in. 
Ventilated holder 




A.8 iii the larger Nitrolites, sockets can be raised or 
lowered in these holders for large or small Lamps or to 
obtain a different distribution of li^ht (see page 2^. 
Adjusto-Sockets are equipped with brass bushings 
threaded for % in. pipe (% in. if specified). For drop 
cord work a porcelain bushing (No. 345) may be 
inserted instead of pipe. 

Reflectors listed below or glass shades with proper 
size fitter may be used. 

Caution:— Bo sure to order Adjusto-Sockets and 
Reflectors with same size fitter. 

Adjusto Socket — 2 J£ in. Ventilated Holder 

Material Finish Price Each 

Steel Shell Japanned Black $1.00 

Steel Shell Fire Enameled White l.-'U 

Adjusto Socket — 3 Y± in. Ventilated Holder 

Material Finish Trice Each 

Steel Shell Japanned Black $1.25 

Steel Shell Fire Enameled White 1.40 

Brush Brass, Copper or Hot Galvanized Adjusto 
Sockets furnished on special order. Prices on appli- 
cation. 

Interchangeable Reflectors 

Steel Fire Enameled All White 

Will fit any standard Shade holder 
Deep Bowl 



No. 
88s 
S9s 



No. 

188s 
is«>s 





No. 


Pia. 


Fitter Lamp Sizes 


»i 


ce Each 






7% in. 


L'l, ill. 


10-100 




$1.10 




2010 


10 in. 


j in. 


100-300 




1.95 


Deep Bowl 






Flat Cone 










2110 


10 in. 


L* 1 4 in. 


10- (50 




$ .0.1 




2112 


12 in. 


2^ in. 


10-10(1 




1.05 




2114 


14 in. 


2* , in. 


25-150 




1.55 




2116 


Hi in. 
18 in. 


.i 1 , in. 
:'.' j in. 


100-200 
100 








^ 2118 


2.25 


Flat Cone 






Shallow Bowl 










2210 


10 in. 


2 ' i in. 


10-100 




$ .95 




2212 


12 in. 


2tf in. 


25-150 




1.05 




2214 


14 in. 


2», in. 


1IHI 






*~ a rt ^Ir 


^ 2216 


16 in. 
18 in. 


'■'^ x in. 
:;', in. 


too 

200 








2218 


2.45 


Shallow Bowl 


















Angle 


Bowl (Black cut 








2310 


in in. 


2 ! j in. 


lo 60 




$2.10 


^-^^L 


2312 


12 in. 


- ' i in. 


►-150 






M M^ 




14 in. 




300 






L^^ 


*Al 


ovo lamp sizes are based on using Ha 


mr 


justo 












w 




Is Mud reflec 


• re ename 


led green 


in 




T 


aide i 


iiiantiti 


no additional * 








Angle Bowl 


Table No. 1 Disc 


ounts apply 1.. 


b bove prii 
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Harter Nitrolite 




No. 194 




No. 40 




No. 53 




No. 52 



Cast Iron Fixture 

An easy-to-wire cast iron fixture for close-to-the- 
ceiling work, it supports tlir -diado, either glass 01 
metallic with .'J'i inch fitter, l>\ means of a positive 
phosphor bronze catch no holder screws. 

The socket may lie adjusted up or down and Bel at 
desired position by tightening two external screws; 

Top flange is t 1 , inch dia. and fits I inch round out- 
lets (drilled for 3 inch if specified) and top is threaded 
for ' L - inch stem. 

No. Finish List Price 

193 Japanned Bla< h 

L94 Cameo White 

No. 40 Canopy Aligner 

Canopy attaches to standard I inch r id outlet bos 

and has a universal joint with ' _■ inch female pipe thread 
This joint permits stem to swing freelj in all dire< I 
without twisting the wire- and ina ilign- 

nient because fixture stems will always hang vertical. 

Regularly furnished in galvanized finish arid with 
knockout for pull switch. 

List price, each $0.60 

Black Japanned finish, 10* < additional. 
I ameo White finish, 1-V , addil ional. 

Furnished with Huldndl No. np:7 or similar pull 
switch, 10 ft cord and switch insulation, at $1.50 list 

additional. 

Table No. 1 Discounts apply to above prices 

Safety Shade Holders 

For use with Cover Sockets 

This shade holder is simple and positive with phos- 
phor bronze springs which grip the -hade. Shade can- 
not be disengaged accidentally. 

Made in two sizes regularly furnished in galvanized 

finish. 

No, 53 — 3^4 ' m - List price, each. $0.20 

No. 52 — -S in. List priee, each.. \~ 



Table X<>. 4 Discounts apply to above prices 
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Harter Nitrolite 



Center Suspension 
Porcelain Insulated 



Fire Enameled 
Steel Casing 



Screwless Globe- 
Holding Device 



Glorianna Two- 
layer Glass Globe 




Brass Terminals 
Porcelain Bushings 



Cast Iron Top 



Double Hinged 
(See page 25) 



Steel Reflector 

Fire Enameled Black 

Outside, White 

Inside 



No. 3Q00-R 
Hinged Street Lighting Types 



i i i i i i i i i i 
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No. 


Lamp 
Size 


Over all 
Height 


Refl. 

Dia. 


Holder 
Dia. 


Globe 

Dia. 


*Socket 


List 

Price 


3000 


| |* 


20 in. 


less refl 


8 in. 


11 


in. 


Mo&ul 


$14.75 


3000-R 




20 in. 


18 in. 


s in. 


11 


in. 


Mo&ul 


17.00 


3001 


Ji C ~ 


21 in. 


less refl 


<S in. 


11 


in. 


Mo&ul 


16.00 


3001-R 


— - z 


2 t in. 


IS in. 


8 in- 


11 


in. 


Mo£,ul 


18.25 


3002 


I .* 


26 in. 


less refl 


10 in. 


[2}4 


in. 


Mo£ul 


L8.50 


3002-R 


3 9 


26 m. 


20 in. 


10 in. 


12' 2 


in. 


Mofeul 


21.25 



*Film socket furnished if specified at an extra charge of $.1.00 list. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i • I i i i i I i i I i i i i i i i i I i i i I I I I i i i i i i i i i i i 

Note: — Above Nitrolites except No. 3000 and No. 3000-R are designed 
for use with compensators. 

For standard socket specify and deduct 50c each list. 

Prices are less lamps and compensators. 

Table No. 1 Discounts apply to above prices. 

« i i i i i i i i i i i I ii i i i i i i i i i ■ i i i i i i i i i i i i i i t I i i i i i i i i 
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Harter Nitrolite 

Hinged Type 

Patented 



PoHitionabie 

Socket in Easily 

Accessible 



Douhlc MiriffeH to 
Swing Punt Lamp 




Car Seul to Pre 

vent Theft of Kx 

pensive Lamp 



i I i i l l i i i i i i i l l I I I I 



The double hinge and screwless globe-holder are the disting- 
uishing features of the hin&ed type Nitrolite. 

The advantage of the Double Hinge over hinfces ordinarily used 
on fixtures is that lamp may extend down into the fclobe as it should 
without danger of being, broken when felobe is swunfc open. 

Harter Fixtures with or without reflectors are double hinfced. 

Globes are held firmly into collar or reflector by positive catch- 



no screws- 





lllimtrating Action of Double Hinge 



fi i i ii i i 1. 1 ii ii TTi i i i i i i I i i i i i i i i i i ii'i i i i • • • 

Pa^' 
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Harter Nitrolite 

Hinged Type 
Furnished With or Without Reflector 



Easy to Wire 



Steel Reflector 
Fire Enameled 
White Inside 




Glorianna Glass 
Globe 



No. 489i/oR 

For Nitrogen Type "C" Lamps 300 to 1000 Watts. 

Safety Positive hin&e and catch support fclobe and reflector, no holding 
screws. 

Efficiency— Easily accessible for wiring or for cleaning or exchange of 
lamps. Length over all 19 inches. 

niiiliiliiliiliiliiliiliiliiliiiiiiiiliit 
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No. 
488y 2 B 

49oy 2 R 
±89y 2 

4S«)K f R 

4931/2 

493y 2 R 

* Japanned 

fEnameled 

■iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii 



Body Finish 
Material 

Steel ^Japanned 

Steel *Japanned 

Steel Fire Enam. White 

Steel Fire Enam. White 

Steel fFire Enam. Black 

Steel fFire Enam. Black 

Cast Iron Satin Black 



Reflector 
Dia. 

No refl. 
16 in. 
No refl.. 
16 in. 

No refl. 
16 in. 
No refl. 
16 in. 
use. 



Socket 

Mofcul 
Mofcul 
Mo&ul 
Mo&ul 
Mofcul 
Mofcul 
Mo&ul 
Mofcul 



List 
Price 

$ 7.00 

9.25 

8.25 

10.50 
8.25 

10.50 
9.25 

11.50 



Cast Iron Satin Black 

finish not recommended for out-door 
white inside for reflecting surface. 
.■i!iiiiN«iii l iii l< MiMi ll .MiniNiMiN >J . i;!i r.i l ii i i i iii l ii lli ,, i , lil , i ,, >IIBlllllllliM1Miu-l , 1111|li||1M1MtMB1|1||it|BM1|| 



For standard socket specify and deduct 50c each list. 

Prices do not include lamps or wiring. 

Table No. 1 Discounts apply to above prices. 
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Harter Nitrolite 

Hinged Type 




Glorianna Glassware 

means more and 

better diffused light. 




No. 389 



No. :;viR 



For Nitrogen Type "C" Lamps up to 300 Watts. 

Smaller lamps may be centered in globe by lowering, the socket. 

Length over all 14 inches- No. 66 Globes listed on page 44. 



tiiiiiiniHiiiiMiiiiiiii:ii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiniii|iiii'iiiiiiiiiiin 
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No. 

388 

388% 

388R 

3S8UR 

390 

3001 ' 2 

390R 

390y 2 R 

389 

389% 

389E 

3801/.R 

393 

393y 2 

393R 

3931 -.R 



Body 
"Material 



Finish 
^Japanned Black 
^Japanned Black 
'^Japanned Black 
^Japanned Black 
Fire Enam. White 
Fire Enam. White 
Fire Enam- White 
Fire Enam. White 
IFire Enam. Black 
IFire Enam. Black 
IFire Enam. 
IFire Enam- 
Cast Iron Satin Black 
Cast Iron Satin Black 
Cast Iron Satin Black 
Cast Iron Satin Black 
* Japanned finish not recommended for outdoor use. 
|Enameled white inside for reflecting surface. 

I I I I l> I I I I I I I I II I! II I ■ • I I I I I IIMIIIIIIIIIII.IIIMIIHIIIIIII lilllllllll.l .Mlllllll! I I JJIIill 

These designs may be had in solid copper and brass. Prices on application 

For stem and chain suspension see page 36. 

For sidewalk brackets and weatherproof hanger* see page 38. 

Table No. 1 Discounts apply to above prices. 



Steel 
Steel 
Steel 
Steel 
Steel 
Steel 
Steel 
Steel 
Steel 
Steel 
Steel 
Steel 



Black 
Black 



Reflector 
Dia. 

No Rett. 

No Refl. 
14 in. 
14 in. 
No Refl. 
No Refl. 
14 in. 
14 in. 
No Refl. 
No Refl. 
14 in. 
14 in. 
No Refl. 
No Refl. 
14 in. 
14 in. 



Socket 
Standard 
Mogul 
Standard 
Mogul 
Standard 
Mogul 
Standard 
Mogul 
Standard 
Mogul 
Standard 
Mogul 
Standard 
Mogul 
Standard 
Mogul 



List 
Price 

$ 5.50 
6.00 
7.75 
8.25 
6.50 
7.00 
8.75 
9,25 
6.50 
7.00 
8.75 
9.25 
7.50 
8.00 
9.75 
10.25 



■ i minium 



i i • i i i i i i i 



Page 27 



I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 



No. 1089 j 



Harter Nitrolite 

Weather Proof — Ventilated 




Read about 

Glorianna Glass 

on page 3. 




No. 1089 <<R 



For Nitrogen Type "C" Lamps 300 to 1000 Watts. 

Positionable Socket may be raised or lowered to accommodate different 

length lamps. 

Length over all 10 inches 



N " ly Material Finish Socket Reflector Price Each* 

Ktss'_, Steel Japanned Mofcul Less re fl, $5.50 

lHssi^R Steel Japanned Mofcul No. 108 refl. 8.20 

1089^ Steel Fire Enam. Black Mofcul Less refl. 

liN'.t'_,R Steel Fire Enam. Black Mofcul No. 108 refl. 0.45 

10'K)'., Steel Fire Enam. White Mo&ul Less refl. 6.75 

lO'jO'.R Steel Fire Enam. White Mofcul No. 108 refl. 

10'.):!' _, Cast Iron Satin Black Mofcul Less refl. 

_R Cast Iron Satin Black Mo&ul No. 108 refl. 10.15 

1,11 « » » i i i • i i i i i i i , 

*Prices are less wires, lamps, stems or chains. 
For stems, chains and canopy see pa&e 36. 
No. 106 One-piece, removable steel reflector and reflecting plate. Fire enameled 

steel, IS in. dm., black outside and white inside * 12 70 

No. 109 Same except white both sides 2 70 

No. 86 Glorianna Glass Globe furnished— additional Globes as listed on pafce 44. 
For standard socket specify and deduct 50c from list. 
Table No. 1 Discounts apply to above prices. 

-■ . — ' ' ' ' ' ' * * * * * * * * » * i i i i i i i i i i 
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Harter Nitrolite 

Weather Proof — Ventilated 



Glorianna Glassware 

means more and 

better diffused 

light. 



No. 589 No. 589R 

For Nitrogen Type "C" Lamps 75 to 300 Watts. 
Positionable Socket Permits Any Size Lamp Bein£ Centered in Globe. 

Length over all 14 Inches. 
, lit iiiiiHiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiitiiiiiimii 

No. Body Material Finish Reflector Price I 

Japanned 
Japanned 
Japanned 
Japanned 
f Fire Enam. Blk. 
j Fire Enam. Blk. 
tFire Enam. Blk. 
f Fire Enam. Blk. 
Fire Enam. White 
Fire Enam. White 
Fire Enam. White 
Fire Enam. White 
Satin Black 
Satin Black 
Satin Black 
Satin Black 
No. 58 Combined removable steel reflector and reflecting plate, Fire enameled, 

black outside and white inside, 14 in. dia - 2.25 

No. 59 Same steel reflector, white both sides . • 2.25 

fEnameled white inside for reflecting surface. 

I | Ulillll I I I I I I I I I I I 1 llllllllllllllilllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIMIIII 

^Prices do not include Lamps, Wiring or Suspensions. 
Chains, Stems, Canopies listed on Pa&e 36. 
Glassware — Additional No- 60 Globes listed on Pa&e 44. 
Above fixtures furnished in solid copper or brass on special order, prices 

on application. 
Table No. 1 Discounts apply to above prices. 
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588 


Steel 


5885* 


Steel 


:>ssr 


Steel 


588MR 


Steel 




Steel 


589 X 


Steel 


5S9R 


Steel 


589 ^R 


Steel 


590 


Steel 


590fc 


Steel 


590R 


Steel 


590MR 


Steel 


593 


Cast Iron 


rm l 2 


Cast Iron 


593R 


Cast Iron 


593 MR 


Cast Iron 



Std. 


Less refl. 


$3.00 


Mofcul 


Less refl. 


3.50 


Std. 


No. 58 refl. 


5.25 


Mo&ul 


No. 5S refl. 


5.75 


Std. 


Less refl. 


4.00 


Mo&ul 


Less refl. 


4.50 


Std. 


No. 58 refl. 


6.25 


Mo&ul 


No. 58 refl. 


6.75 


Std. 


Less refl. 


4.00 


Mofcul 


Less refl. 


4.50 


Std. 


No. 59 refl. 


6.25 


Mo&ul 


No. 59 refl. 


6.75 


Std. 


Less refl. 


5.00 


Mofcul 


Less refl. 


5.50 


Std. 


No. 58 refl. 


7.25 


Mofcul 


No. 58 refl. 


7.75 
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Harter Nitrolite 




Easy to Wire! 




No. !8l5!/ 2 



Argonlite Type 

Durable Efficient — Simple 

Body — One piece east iron, 4\[> inch 
diameter, with weather proof vents, ja- 
panned and tapped at top for 1-inch pipe 
(other sizes if specified). 

Reflector — Steel fire enameled white 
inside, blaek outside. Different types are 
interchangeable. 

Socket — Mogul or Standard fit into a 
sliding yoke which may be raised, lowered 
or removed by loosening two screws that arc 
accessible on the outside of body. 4-in. 
adjustment for any length lamp. 

Concentrating Type 

List 
Xo. I)ia. Depth Lamp Size Socket Price 

1815 15 in. 14 in. 100- 250W Standard $8.50 
1815% 15in. 14 in. 300-1 000 W Mogul 9.00 




Shallow Bowl Type 



List 



Xo. Dia. Depth Lamp Size Rocket Price 
1715% 15in. Din. 300- 500W Mogul $8.50 
1718% 18 in. 10 in. 500-1000W Mogul 10.00 



Prices do no 4 include Lamps or 
wiring 



No. 17181^ 
Table No. 1 Discounts apply to above prices 
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Harter Nitrolite 




Concentrating 



Argonlite Type 

The fixtures on this page are of the Bame 
rugged mechanical construction as the largei 
Argonlites Bhown opposite. 

The body is V , inch diameter and is fluted 
for ornamentation. 

Glass shades having ■'') inch fitters naaj also 
1m* used with these holders, and on special ordei 
this size will be furnished in an all white finish. 

Concentrating Type 

List 
No. Dia. Depth Lamp Si se Bockel I 
6010 10 1 2 in. IP. in. 60 h"\v Standard - 
6012 12 in. 13 in. 100 iT.'iW Standard 7.50 




Shallow Bowl 



Shallow Bowl Type 

Lisl 
No. Dia. Depth Lamp Si Price 

6212 12 in. 7 l • in. 60 100W Standai 

621 I H in. B% in. 100 J"h\\ : 

6216 Hi in. in in. 250W Standard 7.00 

6216% 16 in, I 1 * in. 300 500W Mogul 7.50 



Flat Cone Type 



List 




No. Dia. 

6114 Win. 

6116 16 in. 

6116% 16 in. 

6118% 18 in. 



Depth Lamp Si e Socket Pi ice 

7% in. *i" 10CW Standai 

8 in. I'm 250W Standai 

s in. ::i in ."iinw Mogul 7.5< 

B% in. 500W Mosul 8 00 



Flat Cone 

Prices d<> not include lamps or wiring 
Table No. 1 Discounts apply to above prices 
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Harter Nitrolite 




No. 2415i/ 2 S 




No. 24l5J/ 2 



Floodlight Projectors 

Nitrolite Projectors are especially suited to the eco- 
nomical lighting of building exteriors, play grounds or 
night work of any kind. They are portable, require 
very simple wiring and may be mounted anywhere in a 
few moments. 

Mountings are cast iron, swiveled and jointed so that 
after base plate lias been bolted down projector may be 
operated as a search light or set facing in any direction. 
These units may lie furnished with structural steel stand 
instead of base plate. 

Housings are of heavy steel, rust proof, weather proof 
and ventilated. 

Harter Projectors are equipped with compound para- 
bulia aluminum reflectors which are permanently bright 
and throw a powerful beam of light. Simple devices 
f<»r centering lamp and for controlling divergence of 
light beam are an important feature of these Projectors. 

No. 2415J£S 

For use with regular Nitrogen (Type C) lamp, 300 to 
1000 watt. 

Beam: Diverges at angle of from 22 to 40 degrees. 

Body: Steel fire enameled black outside, white in- 
side, ventilated. 

Mounting: Cast iron universal adjustment on 34 inch 
structural steel stand. 

Reflector: Polished aluminum compound paraboloid, 
! I inch diameter. 

Socket: Porcelain mogul base, positionable for long 

t -hurt lamps. 
List Price: (Less lamp and wiring) $60.00 

No. 241 5 Vi 
Same as No. L!4b*J 1 L .S but mountings are on cast iron 

base plate, drilled at four corners, instead of on steel 

stand. 

List Price: (Less lamp and wiring) $50.00 

For bracket mounting a 2% inch by 7% inch I 

plate will be furnished, no extra charge. 



Prices do not include lamps or wiring 
Talde No. 1 Discounts apply lo above pi 
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Harter Nitrolite 



Stand t.xkr* either 
projr 



Spotlight Projectors 

I. u 
* focal 

t In ■<.•• 

No. 241 1 

Moiintui 

, I 

II 

Beam: I 

No 1414 

I 

No 5 



\ 



i\i^ n 
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Concrete 



NO. 



Harter Nitrolite 

Post Top 



9 inches 
height of Cap 



15 inches 
height of Globe 





Fire Enameled 
Steel Cap 
Ventilated 



14-inch diam. 
Globe 



8-inch Fitter 



No. 2531 — Post Top 
[We make the Post Top but not the Post.] 

These ornamental units can be mounted on cast 
iron, concrete or pressed steel lamp standards 
that have 6 inch or 8 inch titters. 

Globes are Glorianna < two-layer i glass which, 
because of its special construction, diffuses the 
light perfectly and with little loss by absorption. 

Ventilated reflecting cap is of steel fire enam- 
eled green outside, white inside. 

The artistic design harmonizes with all post 
styles. Easy to install. Cast Iron 



For 300 to 1000 Watt Nitrogen Lamps. List Price 

2531 Glorianna -lass globe and L0" dia. ventilated reflecting cap..$10.00 

2533 Mogul socket and lower reflecting plate. 8" dia 3.00 

No. For 75 to 250 Watt Nitrogen Lamps. List Price 

3531 Glorianna -lass globe and 8" dia. ventilated reflecting cap. . . | 
3533 standard socket and lower reflecting plate, 6" dia 2.50 

Table No. 1 Discounts apply to above pric< 
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Harter Bushings 

White Porcelain 



<-Special Spring Ring 
— it grips. 



Broken section of —> 
steel box or any other 
material thru which 
wires must be carried. 



<r- Porcelain Bushing. 




Packed fifty bushin&s 


and fifty 


For 1-2 




For 3-4 


rinfcs 


unassembled 


in each 


Knockout 


5. 


Knockouts. 




pasteboard box. 


Bushings and Rinfcs 


assembled. 




Diameter 


Length 


Quantity List Price 


No. 


Inside 


Outside 


Under Head 


In Box 


iiach 


1-4 


5-16 in. 


19-32 in. 


3-8 in. 


50 


$0.04 


1-4 L 


5-16 in. 


9-16 in. 


3-4 in. 


50 


.07 


1-4 LL 


1-4 in. 


19-32 in. 


1 7-16 in. 


50 


.08 


3-8 


3-8 in. 


5-8 in. 


3-8 in. 


50 


.04 


1-2 


1-2 in. 


13-16 in. 


1-2 in. 


50 


.04 


1-2 L 


1-2 in. 


13-16 in. 


1 1-2 in. 


50 


.06 


3-4 


5-8 in. 


1 in. 


9-16 in. 


50 


.05 



Full boxes may be assorted to make quantity required for better 
discount. 

Table No. 6 Discounts apply to above prices. 
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Nitrolite Suspensions 

and Parts 

No. 81 Iron stem ^ X 12 in. and 

fini | with crowfoot h 

request 

Additional length stein. ; 
No. 82 Iron item ' j x 1 2 in., and 15-16 m. ! 

' • brush I- 

!:!-,- 

Additional b 

hum, 1, »py t 

t tnd ' j-m. i p ] ft. | | 

I . 
Additional 1- 



pip 

Brush l)r;iv 
If 

i 

e*§. 
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Harter Nitrolite 

Parts and Accessories 



f 



No. 219 — Gas cap stud for capping %-in. &as pipe- 
No. 219 and No. 220 Stud has %-in. male thread $0.25 

No. 220— Like No. 219, but for } £-in. &as 25 

Insulating joints are not required by Harter fixtures, 
therefore fixtures may be attached directly to these 
studs. 

No. 235— Gravity hanger and shock absorber acts as a 

hickey and may be attached to fixture stud or above 

^as cap. State whether wanted for / 8 -in. or J 2-in- 

No 235 pipe, so we include ri&ht size washers and locknuts. 

$0.40 

No. 221— Loop for } 2-in. pipe, hole for wires. . . $0.20 




No. 222— Extra hi&h crowfoot for %-in. iron pipe $0.20 
No. 223— Extra hi&h crowfoot for } 2-in. iron pipe .20 



No. 221 

IT 

No. 222 and No. 223 

ONo. 224— Extra lon& malleable hickey,} 2X 1 2 $0.20 
No. 225 — Extra lon& malleable hickey, 3 gx 3 s 20 
No- 226— Extra lon& malleable hickey, ) &x% -20 
Table No. 1 Discounts apply to above prices. 

No. 225 and No. 226 Steel Conduit Caps 

Fit under bushings and keep plaster out of pipe. 

No. 50 for capping, J4-in. conduit Per M $0.00 

No- 75 for capping Jf-in. conduit Per M 6.00 

No, 100 for capping, 1 -in. conduit Per M 8.00 

^^^ Steel Washers for Reducing Knockout Holes 

^P >v >J . 3412 makes %-in. knockout holes fit J^-in. pipe. 

/ / \ Per M $6.00 

i \ No- 134 makes 1 -in. knockout holes fit 3 4 -in. pipe. 

^^^^^^F Per M $8.00 

Table No. 5 Discounts apply to Caps and Washers. 
,.,,.,,,,,,,,,,,,.■..■ ■■■ ll Mrii_ L j_ i _^j_L:'''i' "•■'■"■"" ■' ■ ■ J-L ' t ■ ■ ■-■ J5 

Page 37 




II| "' M| ' » ' ■ I i i i i i i i i g i i i i i i 1 1 1 1 i i i i >i i i i i i i i 



Harter Nitrolite 

Brackets and Hangers 





No. 337-G Bracket with covered Splice Pocket 

No. 337-G — Sidewalk Bracket with covered splice pocket. Complete 
with :: ( " iron pipe mast arm, wall flange, guy chains, spearhead and ^-/' 
fixture stem, •galvanized, 42 in. over all List Price $4.25 

B ^^^^L^^ NV :;:J6-(1 sidewalk Bracket. Is like No. 3:17-0 

^"""^^XN--^^ '" ( ' vr,, y Wii . v t'xc»M>l that spear head has no pocket 

for splicing wires List Price $3.70 

No. 336-G Bracket 

No. 234 Gooseneck 
No. 234 — Gooseneck. Black enameled, % by 30 in. iron pipe, threaded 
both ends List Price $1.00 

No. 230 — Cast iron wall flange threaded for /^" pipe. 
List Price $0.50 

No. 230B— Cast Iron Wall Flange threaded for %- 
in. pipe List Price .50 

No. 227 — Cast iron Han&er, porcelain bushed, galvan- 
ized. Separable for easy wiring. 
List Price, $0.60 

No. 227 

tNo. 227s— Same as No. 227, but with % by 6 in. stem for 
fix ture List Price, $0.70 
Table No. 1 Discounts apply to above prices. 

No. 227s AL 

"■" " ■■■ "■ »■■■■■■■■ r rm ^ 

Page 
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Harter Nitrolite 




No. 3123C 



No. 54 



Portable Lamp Stand 

This substantial outfit is suitable for both indoor 
and ouMocu use; for machine shops, garages, theaters 
and night construction work. 

Stand is about 4 ft. high and may be extended to 
any desired height up to 5 l L . ft. Tripod base is east 
iron with upright stem of steel tubing, porcelain bushed 
where wires enter. 

Reflector is fire enameled black outside, white inside, 
"li! in. dia. and equipped with heavy wire guard. Socket 
is positionable for 60 to 200 watt lamps. 

No. 3123C— Complete with 30 ft. flexible exten- 
sion cable and attachment plug less lamp. List 
price, each $18.00 

No. 3123 — Complete less extension cable, attach- 
ment plug and lamp. List price, each 15.00 

Table No. 1 Discounts apply to above prices 



Ceiling Plate Bridge 

Drilled at center to take %-in. or '--in, pipe and 
tapped at ends for No. 10-24 machine screws. 

Distance between screw holes is 3% inches as in 
standard 4-in. round outlet boxes. 

No. 54 Ceiling Plate Bridge — List price, each. . . .$0.10 




No. 14 



Porcelain Drop Cord Rosette 

for 4-in. Round Outlets 

No. 14 Rosette is 4 ' ■_. in. dia. by 2% in. deep, al- 
lowing ample room for wires. Knockout at bottom to 
enlarge hole for inserting "s-in. pipe stem if desired 
instead of drop cord. List price each $0.25 



Table No 4 Discounts apply to above prices 
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No. 36 



*~~\ 




No. 236 
Brush Brass 




No. 360 




No. 361 




No. 362 
Brush Brass 



Harter Cover Sockets 

For 3 in. Round Outlet Boxes 

Grooved for Shade Holder 



No. 36 — 3 3 2 in. dia. raised cover and new code 
stranded wire leads from side (not top) of 
socket &ive maximum clearance inside box. 
Steel japanned black List price, $0.35 

No. 136 — 3 H in. dia. flat cover. New code 
stranded wire leads from side of socket. Steel 
japanned black List price, $0.32 

No. 236 — 3 H in. dia. flat cover. New code 
stranded wire leads from side of socket. Steel 
overlaid with sheet brass finished brush brass. 

List price, $0.50 

No. 3b0 — 3 l ■> in. dia. raised cover. Binding-head 
screw terminals on socket. Steel japanned black. 

List price, $0.33 

No. 361 — 3 } 2 in. dia. flat cover. Binding-head 
screw terminals on socket. Steel japanned black. 

List price, $0.31 

No. 362 — 3 3 2 in. dia. flat cover. Binding-head 
screw terminals on socket. Steel overlaid with 
sheet brass finished brush brass. 

List price, $050 



Any of the above may be furnished porcelain, fire enam- 
eled for tile and stucco work at 50 per cent additional. 

Furnished galvanized, 10 per cent additional. 

Cover sockets are packed in pasteboard boxes, 10 in a 
box, and full boxes may be assorted to make quantity. 



Table No. 4 Discounts apply to above prices. 
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Harter Cover Sockets 

For 4-in. Round Outlet Boxes 

Grooved for Shade Holder 

snd new code 
re Uadi boa 

\um cle l 
japanned bin 




trended 
eel jap,* 

S3 34 





^, stranded 

I h sheet brass I n braaa. 

raai 

on socket Steel 

rew 
1 japanned black 

theet 
br«N real Liet pi 

aa aboe* aiy be furnished porceUir 
* and ituuo work ac 50 per cent ■ Jdirt o— I 
uheJ lulv«nixe«i 10 per cent a dditi o n a l 

■ paateboerd boxea, 10 
tea re*y be aaao ef d so make « ■— »■ > 

! 





Pl*a U 
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No, 156 and No. 166 




<C ~ 



No. 466 




No. 446 




No. 469 



No. 41-B 



Harter Cover Sockets 

For 4-in. Round Outlet Boxes 

Extra Large Covers, Grooved 
for Shade Holders 



No. 156 — 1% in dia. Hat cover. New code 
stranded wire leads from side (not top) of 
socket. Steel japanned black. 

List price, $0.40 

No. 166 — 5*4 in. dia. flat cover. New code 
stranded wire leads from side of socket. Steel 
japanned black List price, $0.48 

For Square and Rectangular Outlet 
Boxes 

No. 466 — Pi i». square flat cover, wire leads 

from side of socket. Steel japanned black. 

List price, $0.40 

No. 446 — Rectangular flat cover, wire leads 

from side of socket. Steel japanned black. 

List price, $0.40 

Any of the above may be furnished porcelain 
fire enameled for tile and stucco work at 50 per 

cent additional. 

Furnished Galvanized, LO per cent additional. 

Cover sockets are packed in pasteboard boxes, 
10 in a box, and full boxes may be assorted to 

make quantity. 



For 4 in. Round Outlet Boxes 

Porcelain Fire Enameled Covers 
Porcelain Bushed All White 

No. 469 — 4 1 ! in. dia. flat cover having a stand 
anl socket with binding head screw termi- 
nals and one % in. porcelain bushing for 

pendent switch..... List price, $0.60 



No. 42-B 



No. 41-B— J 1 , in. dia. flat cover with one :{ s in. 

porcelain bushing at center. .List price, 

No. 42-B — 4',, in. dia. flat cover frith two % 
in. bushings List price, $0.55 



No. 43-B — fi, in. dia. flat cover with three 
•Is in. porcelain bushings.. .List pi 
No. 43-B 

Taple No. 4 Discounts apply to above prices 
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No. 1414 

Showing relation of reflector to cover 
socket and outlet box 




HART 



No. 1312 
Flat Utility Reflector 



Harter Nitrolite 

Utility Reflector, Monolites, and Guard for 

Use with Cover Sockets on 

Outlet Boxes 

Utility Reflectors 

Ma<lc of steel fire enameled white out- 
Bide, white inside. Fit either ;'. or 4 in. 
outlet boxes. Prices do not include cover 
sockets or outlet boxes. For cover sockets 
see pages 40 and 41. 

Bowl Type 

Xo. Dia. Lamp Size List Price 

1412 12 in. 10- 40 watt 

1414 14 in. 40-1 no watt 2.65 

1416 16 in. 100-200 watt 3.25 



Xo. 
1310 
1312 
1314 



Flat Type 
Dia. Lamp Size List Price 

10 in. 10- 4n watt $1.50 



12 in. 
14 in. 



4<). inn watt 
100-2011 watt 



1.05 
1.90 




Monolite 

With Pendent Switch 




Adjustable Monolites 

Ventilated 

For use on I in. round outlets, no cover 
socket required. Reflector is Bteel fire 

enameled white outside, white inside, and 
may be raised or lowered, by means of 
spacers, to suit different Length lamps. 
Prices do not include switch and bushing. 

No. Dia. Lamp Size List Prii e 

516 15 in. 10- 40 watt $5.00 

519 L8in. 40-100 watt 

Pendent Switch, i ft. cord and bush- 
ing L.70 



No. 240 



Table No. 1 Discounts Apply to Above 
Prices 

Lamp Guard 

Prevents Theft ;md Breakage. Made of 
steel wire, electrically welded and heavily 
tinned. 

Fits both 3 in. and 4 in. cover sockets. 
No. 240 Guard for 10 to HO watt lamps 

complete with (dips nnd brass screws. 

List price, $1.25 

Cover Socket not included. 

Table No. 4 Discounts Apply to Guards 
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Deluxlite Urn 



Semi-Direct Bowl 




Nitrolite Globe 



Glorianna Glassware 

Exclusively Used On Nitrolites 

Made in Harter molds according to Harter 
Specifications. f '^ee pa pre 3.) 



Ornamental Lanterns 



Fitter 

5 in. 

6 in. 
8 in. 

10 in. 




Dia. Depth 

* ] 2X 7 1 2 

103^x10 

13 X13M 
15^x15 

Deluxlite Urns 

Dia. Depth 

8^x 6^ 
lO^x 83/2 



15^x13 
Semi-Indirect Bowls 

Dia. Depth 

83/ 2 x 6 
lO.^x 8 
13 xlO 

].V 2X 12 



List Price 
Each 

$ 4.00 

5.50 

8.00 

12.00 

List Price 
Each 

$ 4.00 

5.50 

8.00 

12.00 

List Price 
Each 

$ 4.00 
5.50 

8.00 
12.00 



Any of the above may be finished silkine outside, on 
special order. No extra charge. 



Nitrolite Globes 



No. 
50 
66 
86 

90 



Fitter 

5 in. 

in. 

8 in. 

1<> in. 



Dia. Depth 

63 2x 7 

8 x S 
11 xlO 
12 1 2 xll 



List Price 
Each 

SI. 75 

2.00 
2.25 

2.75 



Nitrolite (Clear Glass) Globes 

List Price 
No. Fitter Dia. Depth Each 

67 6 in. 8x 8 11.85 

87 8 in. 11x10 2.05 

Table No. 1 Discounts apply to above prices, 
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Glorianna Glassware 

Exclusively Used on Nitrolites 

Made in Harter Molds according to Harter Specifications' 
See ps 






Pend 


t*n 


t Lantern 




No. 


Fitter 




i)i,i 




3640 


M» in. 




11 




1640 


• s in 




11 x ! 





Pendent or Post Lantern 



No. 

2636 



Fitter 



l> m. 



Dm 



1 



I" 






Invert tor DOSl top 



Post Globe 

Fitter Dm 
No. Top Bottom 

10 in. s in. I 1 in 

3532 6 in. 11 in. 






of the above may be finished littcin* 
side on special order 

Table No. 1 Discounts apply to above ; 



, I i i * i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ■ * * 



1,111111111 i % i i i t i i i t i i i i i 






Harter Numerical Index and Price List 



1-4 Pcrc. Bush 

I-4L Pore. Bush 

I-4LL .. Pore. Bush 

3-8 .... Pore. Bush 

1-2 Pert. Bush 

[-2L Pore. Bush 

3-4 . Pcrc. Bush 
4 . . . Rcsette 
Urn 



23 
25 
27 



Urn 



Urn . . 

29 Urn . . 

36 Ccver Socket 

40 . Aligner 

41 B Bushed Cover 

42B Bushed Cover 

43B Bushed Cover 

46 Cover Socket 

50 Conduit Cap 

52 Shade Holder 

53 .Shade Holder 
-,-1 . Strap 

56 Glebe 

r jH Reflector 

58 Reflector 

. Globe 

. Globe 
75 Conduit Cap 



81 

H2 
83 



108 
10't . 
I I OS i 
H'lF 
I I '< M 

i M 
i M 






187 4L t 



Cap 



184 

207 | 

221 
222 
223 
224 
225 



4Lt I 



. Suspension 

. Suspension 
. Suspension 
. Globe 
. Globe 
. Holder 
. Holder 

Btete 

Cc nduit 
Reflector 

Reflector 
. Cluster 

Locp 
. Loop . 

c luster 

. Washer 

Socket 
socket 
Clutter 
Clutter 

Cluster 

f iw r 

I fester 
r luster 
Cluster 
h ulster 

Ml Idrr 

Hold.r 
Cluster 

Cluster 

(»• Cap Stud 
BUS Cap Stud 
Lrcp 
Crcwfoot 

Hano 
Hang'r 



42 
.42 
.41 
37 
23 
23 
39 
44 
29 
29 
44 
.44. 
37 
36 
16 



28 
II 



37 
37 
38 
38 



.04. 
.07 
.08 
.04 
.04 
.06 



12.00 . 

.35 

.60 

.50 

.55 

.60 . 

.37.. 
6.00 M 

.15 

.20 

.10. . 
1.75 
2.25 
2.25 
2.00 
1.85. 
6.00 M. 

.75.. 
2.25 
3.20 
2 25 
2.05 
1.00 
1.20 
2 75 
8.00 M 
270 
2.70 
7.00 

.30 

.30 
6.00 
8.00 M 

.82 

.84 
5.50 



5.75 
7 88 
I 25 
I 40 
6.00 
3.00 
3.50 

8.78 

12.88 

.25 
.25 
.20 
.20 



.20 



HO 



6 . Poe 

6. Poem 

6. . Poesy 

6 Poet 

6 Poetic 

6. Poetry 

6 . Pogrom 

4. Point 

I Union 

I Unique 

I Unison 

I. Unite 

4 Cove 

I Align 

4 Buck 

4 Bucko 

4 Bucket 

4 Coach 

5 Coal 

4 Saber 

4 Sable 

4 Sabot 
I Gab 

I Rabbit 

I Rabble 

I Gabble 

I Gable 

5 Coast 
I Sack 

I. Sackbut 

I Sackcloth 

I Gaby 

I Gad 

I Habit 

I Hack 

I Gaff 

5 Coaster 

I Rabid 

I Race 

3 Clam 
I Look 

I . Loom 

I Clamber 

5 Wabble 

4 Coajt 
4 Cob 

I Clammy 

3 Clamor 

4 Cobble 
I Clamp 
4 Cobbler 
3 Clang 

I Clank 

I Clap 

I Hackle 

I Hackney 

I Clapper 

I Haft 

I Hake 

I Claque 

3 Claret 

I Guh 

I Gasket 

I Loot 

I Crow 

I Crowd 

I Hag 

I Haggard 

I Haggle 

I Hale 

i Half 



228 . 


Canopy 


..36. 


.$ .35.. 


. . 1.. Caddy 


229 . 


Canopy 


.36. 


. .55. 


. 1 . . Cadet 


230 


. Flange 


. .38. 


.50. 


1 Flare 


230B 


Flange 


..38. 


.50. 


. . 1. .Flash 


234 . 


Gooseneck .... 


.38. 


1.00. 


. . 1. Gaffer 


235 . 


Shock Absorber 


..37. 


.40. 


1 . . Sacred 


236 . 


Cover Socket 


.40. 


.50. 


. . 4. Coin 


240 . 


Guard 


..43. 


1.25 


4.. Gag 


246 


Cover Socket. . 


..41. 


.55. 


.4. .Cobweb 


310 


.Anglellte 


..21. 


. 3.50. 


1 . .Anger 


312 . 


Anglellte 


..21. 


. 3.75. 


. . 1 . .Anglo 


314 . 


Anglellte 


.21, 


. 6.30. 


1 . .Angora 


314' i 


Anglellte 


. .21 


. 6.80. 


1 . .Angry 


336G 


Bracket 


..38. 


. 3.70 . 


1 . .Buckle 


337G 


Bracket 


.38. 


. 4.25 


1 . Buckram 


345 


... Bushing 


36 . . 


.10.. 


. . L.Bud 


360 . 


Cover Socket.. 


.40. . 


. .33. 


. . 4.. Cock 


361 . 


. Cover Socket. . . 


.40.. 


. .31.. 


4. Cockade 


362 . 


Cover Socket 


. .40. . 


.50.. 


. . 4. Cockle 


370S 


Celling Type 


.15.. 


. 3.85. 


1 Cello 


37 IS 


Celling Type . 


.15.. 


. 4.00.. 


. . 1 . .Celt 


374 . 


Celling Type 


.15 


. 4.20.. 


1 Celtic 


375 . 


... Celling Type . . 


.15.. 


. 4.35.. 


. . 1 Cement 


388 


Nltrolite 


.27 


. 5.50.. 


. . 1 N:.l. 


388', 


Nitrolite 


. .27. . 


. 6.00.. 


1.. Nabob 


388R 


Nltrolite 


.27.. 


. 7.75.. 


IN.,., 


388' j 


R ..Nltrolite 


.27.. 


. 8.25.. 


1 Nail 


389 


... Nltrolite 


27 


. 6.50.. 


. 1 . .Name 


389', 


Nlrtollte 


.27. . 


. 7.00.. 


1. Nap 


389 R 


Nltrolite . . 


.27. . 


8.75.. 


. 1 . . Nape 


389 [ 3 


n Nltrolite 


27. 


9.25.. 


1. Naptha 


390 


Nltrolite 


27. . 


6. 50 . 


1 . Napkin 


390'.;, 


Nltrolite 


.27.. 


7.00. 


1. Nard 


390 R 


Nltrolite 


27 . 


8.75.. 


. 1 . . N arrow 


390' 2 R NltroliU 


.27. . 


9.25.. 


. 1. .Nasal 


393 . 


. . Nitrolite 


.27. . 


7.50.. 


. 1. Natal 


Msy, 


Nltrolite 


27 . 


8.00.. 


1. Nation 


393R 


MltroMti 


27. . 


9.75.. 


. 1. Native 


)93' . R ... Nitrollte 


27 


10.25 


1. Natty 


4I9C 


. . Pendent 


.15. . 


3.60. . 




4I9D 


, Pendent 


.15. . 


3.75.. 


1 Peace 


423 . 


(.lobe 


44 


4.08 


1. Gage 


425 


Globe 


.44 


5.50. 


1. Gaggle 


427 


(.lobe 


44 


8.00.. 


1 Gaily 


429 


Globe 


44 


12.00 


1 Gain 


446 


Buvur Sinktt 


42 


.40 


4. .Cockney 


888 


Cover Socket 


41 


.35. . 


4 Cockpit 


461 . 




41 




4 Cocktail 

4 Cod 


462 


Cover Socket . 


41 


.55.. 


888 


C< vi r Socket . 


.42 


.40 


4 Cuddle 


469 . 


Cover Socket 


.42 


8fl 


4 Codger 


476 .. 


Buuf8 


21 


3.50.. 




488'/;, 


NHrulttj 






1 Natural 


488', 1 


* Nitrolite 






1 Nature 


489' | 


NltroliU 


21. 


8.25 


1 Naval 


488Vi i 


1 Nitnl.i. 


28 




1 Navy 


490', 


. NttrutrU 




8.25. 


1 Nay 




« Nltrolite 




18 H 




493'/, 


Nitrolite 


,28 




1 Ne;,t 


1 


1 Nltrolil. 






1 Neb 


5I4A 


Pendent 


18 




I Puuuft 


5I4B 


Pendent 


i 




1 Peak 


516 


Muautttf 


43 




1 Monk 


51'* 


. Mono lite 




5.80 


i. .Mm 




Deep Bowl 


21 




1 l>MD_ 




Deep Bowl 




8.50 


JL 


588 


Mltrulfti 






1 ■ 


58ft 1 , 


Nitrol i. 






m 


588 R 


. N ' 




5.25 


1 . . Nebulout 


588' ,1 


t .Nftr. 




5.75 


1 Neck 


589 


NltrohH 




4.00 








Harter Numerical Index and Price List 



589' 2 Nitrolite 

589 R Nitrolite 

589' 2 R Nitrolite 

590 Nitrolite 

590! '2 Nitrolite 

590R Nitrolite 

590' 2 R Nitrcllte 

593 Nitrolite 

593' 2 Nitrolite 

593R Nitrolite 

593' 2 R Nitrolite 

612 , Guard .. 

614 Guard .. 

616 Guard .. 

758 Semi- Indirect 

760 Semi-Indirect 

760*2 Semi-Indirect 

763' 2 Semi-Indirect 

765' 2 Semi-Indirect 

800 Indirect 

800' 2 Indirect 

816 ....Indirect 

820 Indirect 

820" 2 Indirect 

823 Bowl . . . 

824' 2 Indirect 

825 Bowl ... 

827 Bcwl .. 

829 Bowl ... 

850 Pendent 

854' 2 Pendent 

860 Pendent 

864' 2 Pendent 

914 Glolite . 

916 Glclite . 

916' 2 Glolite . 

I000S «4Lt.) ...Cluster . 

1008 Reflector 

1010 Reflector 

1012 Reflector . . 

1014' 2 Reflector . 

I040S (4Lt.) ... Cluster .... 

1088' 2 Nitrclite . . 

I088» 2 R Nitrclite 

1089' 2 Nitrolite .. 

1089' 2 R Nitrolite . 

1090*2 Nitrclite .. 

1090' 2 R Nitrolite . 

1093' 2 Nitrolite 

1093' 2 R Nitrclite 

MOOS <4Lt.) ... Cluster ... 

1114 Unitlite 

1116 V. C. ..... Unitlite .. 

1118 V. C Unitlite .. 

1120 V. C Unitlite ... 

1 120' 2 V. C... Unitlite 

1212 Unitlite ... 

1214 Unitlite . 

1216 V. C. . . .. . Unitlite 

1218 V. C Unitlite . . 

1218' 2 V. C Unitlite .. 

I230S (4Lt.) ...Cluster .... 

1308 Ceiling Type 

1310 Utility 

Ceiling Type 

Ceiling Type 

Utility 

Ceiling Type 

1314 Utility 

1315' 2 Celling Type 

1408 Pendent 



.29 

29 
.29. 
.29.. 
.29.. 

29. 
.29.. 
.29.. 

29. 

29-. 
.29.. 
.21.. 

21.. 
.21. 
. 9. 
. 9. 
. 9. 
. 9. 
. 9. 



.44.. 
.44. 
.12. 
.12. 
.13. 
.13. 
.14. 

14 

14 
.17. 
.20. 
.20. 
.20. 
.20. 
.17. 
.28. 
.28 
.28. 
.28. 
.28. 

28. 

28 

28 
.16. 
.20. 



20 
.16. 
. 7, 
.43. 
. 7. 
. 7. 
.43. 
. 7. 



$ 4.50.. 

. 6.25. 

. 6.75.. 
4.00. . 

. 4.50.. 

. 6.25.. 

. 6.75 . 

, 5.00.. 

. 5.50 . 

. 7.25.. 

. 7.75.. 

. 1.90.. 

. 2.20.. 

. 2.85.. 

. 9.90 

. 12.60.. 

. 13.10.. 

. 14.85.. 

. 23.85 

. 10.30.. 

. 10.80.. 

. 12.00.. 

. 15.00.. 

. 15.50.. 

, 4.00.. 

. 18.50. . 

. 5.50 . 

. 8.00.. 

. 12.00.. 

. 13.50. 

. 15.75. 

. 13.50. 

. 15.75.. 

. 13.25.. 

. 16.25.. 

. 16.75 . 

. 9.00.. 

. 2.60.. 

. 2.95. . 

. 4.00.. 

. 6.00. 

. 10.25. 

. 5.50. 

. 8.20. 

. 6.75. 

. 9.45. 

. 6.75. 

. 9.45. 

. 7.75. 

. 10.45. 

. 9.50., 

. 2.70. 

. 3.65. 

. 4.50 

. 4,60. . 

. 5.10. 

. 2.70. 

. 3.05 

. 4.05. 

. 5.30. 

. 5.80 

. 10.30 
8.50 
1.50. 

. 11.25.. 

. 11.75., 
1.65., 

. 13.50.. 

. 1.90 . 

. 22.50 

. 9.90.. 



I. Nectar 
I.. Need 
I. .Needle 
I. Needy 
I . Negative 
I. Neglect 
I.. Nest 
I.. Nestle 
I Net 
I. Nether 
I Nettle 
I.. Gaiter 
I. Gala 
I.. Gale 
I Sad 
I. Sadden 
I. Saddle 
I . Safe 
I. Safety 
I. Ibex 
I . . Ice 
I . . Icon 
I Idea 
I Ideal 
I . .Budge 
I.. Idiom 
I. Budget 
I. Bubble 
I. Buff 
I. Peal 
I Pear 
I. Pearl 
I . Peasant 
I Gallant 
I. Gallery 
I Gallon 
3. .Clarion 
I Racer 
I. Rack 
I . Racket 
I. Raddle 
3. Clash 
1 . . Never 
I.. New 
I.. Next 
I. .Nib 
I.. Nibble 
I Niblick 
I.. Nick 
I.. Nickel 
3. Clasp 
I. .United 
I'. Unity 
I . . Universe 
(..Unjust 
I . . Unkempt 
I. Unkind 
I. Unless 
I. Unlike 
I. Unlikely 
I . Unlock 
3 .Clatter 
I, Cedar 
I. Utilize 
I. .Celery 
I.. Celeste 
I.. Utmost 
I.. Cell 
I.. Utopia 
I,. Cellar 
I Peat 



n 



1411 Pendent . 

141 1' 2 Pendent 

1412 Utility ... 

1413'. 2 Pendent .. 

1414 Utility ... 

l4l5'/ 2 Pendent .. 

1416 Utility ... 

1715' 2 Argonllte . 

1718'; Argonllte . 

1815 Argonlite 

1815' 2 Argonlite . 

2008 Reflector 

2010 Reflector 

2110 Reflector . 

2112 Reflector . 

2114 ..Reflector . 

2116 Reflector 

2118 Reflector 

2210 .Reflector . 

2212 Reflector . 

2214 Reflector . 

2216 Reflector . 

2218 Reflector . 

2310 Angle .... 

2312 Angle .. 

2314 Angle .... 

2412 Projector . 

24I2S Projector 

2414' 2 Projector . 

2414' 2 S Projector . 

2415' 2 Projector . 

2415' 2 S Projector . 

2531 Post Top.. 

2532 Globe 

2533 Socket Pit 

2535 Glebe . 

2540 Globe .... 

2915 Deluxlite . 

2918 Deluxlite . 

29 18' 2 Deluxlite . 

2923' 2 Deluxlite . 

2927' ^ Deluxlite . 

3000 Street Llgfi 

3000 R Street Ligh 

3001 Street Llgh 

300 1 R Street Llgh 

3002 Street Ligh 

3002 R Street Llgh 

3015 Deluxlite 

3018 Deluxlite . 

3018' 2 Deluxlite . 

3023' 2 Deluxlite . 

3027' 2 Deluxlite 

3123 Stand 

3123C Stand .... 

3412 Washer . . 

3531 Pc^t Top 

3532 Glebe 

3533 - Socket Pit 

3535 Glebe 

3540 Glebe 

6010 Argonlite 

6012 Argonlite 

61 14 Argonllte 

61 16 Argonllte 

6M6'' 2 ■ Argonlite 

6II8'' 2 Argonlite . 

8212 Argonlite 

6214 Argonlite 

6216 Argonlite 

6216' '2 Argonlite 



$12.60 

. 13.10 

. 2.25 

. 14.85 

. 2.65.. 

. 23.85 . 

. 3.25 

. 8.50 

. 10.00. 

. 8.50.. 

. 9.00.. 

. I. 10.. 

. 1.95 

. .95 

. 1.05. 
1.55.. 

. 2.00 

. 2.25. 
.95 

. 1.05.. 

. 1.55 

. 2.00.. 

. 2.45. 

. 2.10 

. 2.60. 

. 3.20 

. 35.00.. 

. 41.00.. 

. 40.00 

. 46.00.. 

. 50.00.. 

. 60.00.. 

. 10.00. . 

. 8.00.. 

. 3.00.. 

. 950.. 

. 9.50.. 

. 11.75. . 

. 15.00.. 

. 16.00.. 
.. 22.50. . 
. . 32.00. 
. . 14.75 . 
.. 17.00 
. . 16.00.. 
. . 18.25 
. . 18.50. 
.. 21.25 
. . 16.25... 
.. 19.50. 
. . 20.50.. 
27.00. . 
36.50 
. . 15.00... 
.. 18.00. 

. 6.00 M 

. 8.50. 
, . 5.50. 

. 2.50. 
. . 6.00 

. 6.00 
6.50 

. 7.50 

. 6.50 
7.00. 

. 7.50. 

. 8.00. 

. 6.00 

. 6.50 
7.00 
7.50 
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For Your Information 

Discount tables indicated by foot-notes 
throughout catalog,. 

All except chain fixtures when wired with No. 14 
wire require no insulation. 

Order by catalog number and mention job- 
ber through whom you wish goods billed. 

Packing will be charged at cost on all 
orders for glassware only and all other 
shipments amounting to less than $50.00 
list, (except Deluxlites on which there is no 
packing charge). 

Prices and discounts are subject to change 
without notice. 

Protect Yourself and Us. 

Do not accept freight (or express) shipments 
containing broken glassware, or in which 
a shortage occurs without first obtaining a 
signed memorandum of same on freight bill. 

Goods are packed with greatest care and 
our responsibility ends when we receive 
clear receipt for shipment from transpor- 
tation company. 

Obtain our permission before returning 
goods. 
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